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Jisaburo Ohwi : Weigela fragrans Ohwi sp. nov. 
from the Island of Hachijo in Idzu. 
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Weig’ela fragrans Ohwi, sp. nov. 

Frutex 1-2 rnetralis, ramis robustiusculis cinereobrunneis, ramulis novellis 4-st- 
riatis, nodis et interdum in striis pubescentibus, foliis oppositis, petiolis 4-8 mm 
longis, supra sulcata margineque sparse pubescentibus, laminis ellipticis vel interd¬ 
um oblongis utrinque abrupie attenuatis contractisve breve acuminatis serratis 8-12 
cm longis 5-7 cm latis crassiusculis, supra praeter costas sparse pilosas glabris, sub- 
tus pallidiore subglabris vel in costis nervisque parcissime pilosis, pedunculis bre- 
vibus 3-5-flcris axillaribus et terminalibus, bracteis subulatis fere glabris 5-8 mm 
logis, floribus fragrantibus, ovario linear! glabro, calycis segments subulatis sub¬ 
glabris 6-7 mm longis, corolla alba dernum rubente 20 mm Ionga glabra, tubo ca. 

6 mm longo intus pilosulo, limbo ab apice tubi abrupte ampliato 8-10 mm longo 
intiis uno latere flavovirente, lobis 5 orbiculato-ovatis obtusissimis -patentibus basi 
subcontracts, glandula 1 intus tubi inserta lutescente 1 mm longa extus sulcata, 
staminum filamentis liberis partibus glabris ca. 6 mm longis, antheris lineari-oblon¬ 
gis 4 mm longis infra medium dorso affixis, stylo tenui glabro 2 cm longo arcuato, 
stigmate discoideo 3-4 mm diarn., capsula lineari-cylindrica basi acutiuscula, apice 
rostro recto ca. 6 mm longo terminata, sine rostro 17-23 mrn longa. Differt a W. 
coraeensi Thumb. cui maxime affinis, floribus fragrantibus minoribus, glandulis du- 
plo brevioribus. 

Hab. Japonia : Ins. Hachijo in Idzu : Kashitatemura (Leg. J. Ohwi et N. 
Maruyama, May 31, 1949).. .. 


* National Science Museum, .Tokyo. 


— 75 — 




